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Ingediende aanvraag omgevingsvergunning,Hoofdstraat 6, Bad Nieuweschans 

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
29/05/2016, bouwen opslagloods (hernieuwde aanvraag). Hoofdstraat 6, 9693 AG Bad Nieuweschans; 

De aanvragen wordt gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van 
bezwaren is op dit moment niet mogelijk. 

Ter inzage liggende stukken: zie ter inzagelegging algemeen. 
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